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医生马虎铸大错产妇生下黑白胎http://www.sina.com.cn 1999年4月5日 11:59 生活时报    试管婴儿技术自1978年问世以来，成为不孕夫妇的救
星。世界上靠此技术而生下的孩子不计其数。但试管婴儿
除了成功率低、费用昂贵外，还有可怕的风险。

    工人日报报道说，在美国纽约居住的法妙诺太太求助
医生帮助，通过试管婴儿的方式怀孕。去年12月29日，法
妙诺太太终于生下一对双胞胎，但她万万没有想到自己生
出的双胞胎是一黑一白。原来，医生在为其植入受精卵时，
误将一对黑人夫妇的受精卵也植入了她的体内。

    另一起不幸的试管婴儿案例发生在英国。据《新英格
兰医学期刊》披露，在这起案例中，医生错将两个不同性
别的受精卵同时植入了母体，结果导致胚胎混合发育，生
下来的孩子虽然看似健康，但经检查发现这是个半男半女
的“阴阳孩”。

    医学界人士指出，半阴半阳的生物在自然界中并非特
例，但试管婴儿可能会提高人类“阴阳混杂”的机率。特
别是一些医生为了提高母体受孕的机会，就在母体内植入
多个受精卵，这很有可能导致胚胎混合发育。使生畸形儿
的危险增大。  闻杰


     